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Вопрос 33624: Я иногда ошибаюсь с молитве, и не помню количество 
"ракаатов" которые совершил и т.п. Что мне делать, прекратить молитву и 
начать с начала или продолжать? 


Ответ: 


Хвала Аллаху! 


Шейха 


Мухаммад аль-Усеймина спросили этот вопрос, и он ответил: 


"Верным является то, что ваша молитва не считается недействительной, потому 
что сомнения часто посещают человека, желает он этого или нет. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пояснил правила 
относительно сомнений в молитве, и эти сомнения бывают двух видов: 


1- 


Когда человек сомневается в количестве "ракаатов", которые он уже 
сделал, но в одном из двух вариантов (количества "ракаатов") он более 
уверен. В этом случае он должен поступать в соответствии с тем, в чем 
он больше уверен, и завершить молитву в соответствии с этим, затем 
дать "салам" и совершить 2 поклона ("суджуд ас-сахву") после "салама". 
Когда он сомневается в количестве "ракаатов" и не какой из вариантов не 
представляется для него более точным. В этом случае он должен считать 
меньшее количество, потому как это более вероятное число, а большее 
число "ракаатов" более сомнительно. Он должен завершить молитву, 
основываясь на меньшее количество "ракаатов". Затем ему следует 
сделать 2 поклона ("суджуд ас-сахву") перед "саламом". Его молитва не 
будет недействительной в этом случае. 
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